Panasonic 

ideas for life 


メモリーカードポータブルレコーター 

AG-HMR10 

本体希望小売価格 336,000 円(税込) 

AG - HMR 10 専用オプション 
コンパクトカメラヘッド（別売） 

ロロ VC 口 M 

AG-HCK10G 

本体希望小売価格210,000円（税込） 





高い運用性とフル HD 高画質。 

HD SDI 人社!力付きノ、ンデイサイズレコーダ 


W 仁 HD Humr 篇 

•一 巧な e 日 CREATOR I HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

本カタログ掲載商品の価格には、配送•設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 


廬' 


3年間無償修理特約^ 

《 AG - HMR 10 はが象商品です。 

詳しく は WEB サイトく http :// panasonic . biz / sav / pass 」> 
をご覧くださし、。 


※き用オプション AG - HCK 10 G はが象外です。 









Concept 


HD SDI 入出力、プロ用高画費収録、 SD メモリーカード記録方式 


コンノくクトボディに先進の機能を凝縮 



参既存のカメラレコーダーを 
テープレス化 


' コンパクト N 
カメラヘッド (別売) 


POVCAM 

AG-HCK10G 


» P.10 


特殊アングル収録に 


•ライブ中継の 
収録に 


AG - HMR 10 の特長 


□ HD SDI 入力信号を高画質で収録巧能。最大24 Mbps の PH モード搭載。 

口高い信頼性とコストパフォーマンスの SD メモリーカード記録方式。 

日約691 g ^ 1 の軽量さと手のひらサイズのコンパクトボディ。 

□ 専用オプションコンパクトカメラヘッド AG - HCK 10 G 側売） 

との組み合わせで、多彩な運用が巧能^ 2 。 

:バッテリー取り付け時。 

《2 :別売のカメラへッドオプションケーカレが必要です。 
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※画面はハメコミ合成です。 


運用コストを削減し、地球環境のイ呆全にも貢献する、 SD メモリーカード 


ipiiW をの冲 I 


(1) 編集時のデジタイズ不要による時短と省力 

(2) 力ードのリユースによるメディアコストの削減 

(3) メカレスによるメンテナンスコストの削減 

この3つの効果で卜ータルなコスト削減を達成できます。 
このうちメンテナンスについては 『 AVCCAM 3 年間無 
償修理特約』サービスを実施。具体的なメリットとして 
提供しています。 

※ま用オプシヨン AG - HCK 10 G は対象かです。 
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—スで地球環境の保護に貢献 


AVCCAM が記録媒体に用いる SD メモリーカードは、摩耗や 
ドロップアウトがなく繰り返し使用することができます。レコ 
-ダ-はテ-プやディスクのような駆動メ 
カニズムがなく低消費電力•小型軽量。故障も少なくへッ 
ドや走行系などの部品交換が不要。これにより省コス 
卜•省メンテナンス•省エネルギーおよび廃棄物削減を 
実現し、地嫩是境保全に貢献します。 



記録 


初期化 















Advanced HD Recording Technology 


高 画質-高効率-高信頼性の AVCHD 記録方式。 

プロのニーズに 応える充実の収録機能で撮影を サポート。 



メモリーカード 
ポータブル レコーダー 

AG-HMR10 

本体希望小売価格336,000円（觀込) 


※面面はハメコミ合成です。 


ハイエンドの高画質を実現する 
[高ビットレートのプ□用 PH モード し HD 

パナソニック AVCCAM 独自の高画質モード （ PH モード）を搭載 。 AVCHD 
方式最大ビットレートの24 Mbps (平均21 Mbps ) を実現。フルピクセル 
HD 1920 X 1080 や 1280 X 720 の HD 映像に対応し、 AG - HCK 10 G (別売） 
接続日寺には1080/60し1080 /50 i が夕 f にも1080 /30 p 、 1080 /25 p 、 
1 080/24 P などの収録が可能なプロ映像制作用のモードです。 



HDV (イメージ） AVCHD ( PH モード）（イメージ) 


作業効率を高める 

高信頼性&大容量 SDHC メモリーカード 


従来のテープ撮影のような頭出しが必要なく、自動的にメモリーの空き部 
分から即座に撮影可能。うっかり重ね撮りのふ配もありません。不要なクリ 
ップはその場ですぐに削除できるので、メモリー容量のロスを解消。撮影 
後の編集も、デジタイズ作業不要でスムーズに巧えます。衝撃•振動•温度 
変化にも強く、半導体メモリーならではのメカレス設計により、ドロップアウ 
卜やへッドの目詰まりの'巳、配もありません。 

• AVCHD 方式の高い圧縮効率により、1枚の SDHC メモリーカードに最大 
約720分^ 1 の HD 収録が可能。 

♦最大22 MB / s ^ 2 の高を転送。 PC 等へのデータ転送もストレスなし。 
•ローコストかつ、緊急時にはロケ先などでも入手が容易。 

《1: 32 GB SDHC メモリーカードに HE (長時間）モードで収録した場合。 

《2:データ転送速度は、 SD 応用機器での使用方法により変わります。また、これらの値は、当社 
規定条件での速度です。 


最新の映像店縮技術 「 AVCHD 」 記録方式 


AVCHD 方式は最新の動画圧縮巧術である MPEG -4 AVC / H .264 
High Pro 川 e 規格に準拠。 MPEG -2 方式 （ HDV など）の2倍が上 
の圧縮効率により、高画質と低データレートを両立しています。 
■AVCHD ( MPEG -4 AVC / H .264 規格）の4つの巧術 
♦イントラ（画面内）予測 
♦可変ブロックサイズ動き補償 
* 圧縮歪の伝播を防止するループフイルター 
•新ェントロピー符号化技術に ABAC 」 

■ HD フォーマット比較 



HDV 

AVCHD 

画素数(水平 X 垂直） 

1440 X 1080 

1920 X 1080 

映像圧縮方式 

MPEG -2 

MPEG -4 AVC / H .264 


■マルチ HD フオーマツト収録に対応 


-マット 59.94 Hz 設定時 50 Hz 設定時 


1080 

1080/59.941 

1080 /50i 

1080 

1080 /29.97p《i、 

1080/25口劍 

(PH モードのみ対応） 

1080 /23.98p《i (ネイテイブ※ 2) 

720 

720/59.94P、720/29.97p^i、 

720/50P、 

(PH モードのみ対応） 

720/23.98p《 1 (ネイテイブ※ 2 ) 

720/25口の 


※システム周ぶ数のを要を行ったときは、設を値を有効にするために、本機の電源を入れ直してくださし、。 
剧： AG - HCK 10 G との組み合わせ時のみ選ができます。 

《2 :ネイティブモードは有効フレームのみ記ままするモードです。 


■最高画質 ( PH モード)でも約180分もの長時間収録 


記録モード 

画像サイズ 

(H X V ) 

ビットレート 

最大記録時間 

(32 GB SDHC メモリーカード） 

PH モード 

1920 X 1080 

1280 X 720 

約21 Mbps (平均） 
最大24 Mbps 

約180分 

HA モード 

1920 X 1080 

約17 Mbps (平均） 

約240分 

HG モード 

1920 X 1080 

約13 Mbps (平均） 

約320分 

HE モード 

1440 X 1080 

約6 Mbps (平均） 

約720分 


X - PH モード、 HA モードの1|又きをには CLASS 4 が上の SDHC / SD メモリーカードが化'要です。その他 
のモードでも CLASS 2 が上の SDHC / SD メモリーカードをご使用ください（パナ ソニッ ク製 
SDHC / SD メモリーカードを推奨します）。 
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テープレスならではの 
多彩な収録機能 


目当てのクリップをすぐに確認 

3.5 些 LCD モニター へのサム ネール 表示機能 


参ショットマーク （ SHOTMARK ) 

クリップのサムネールに目印をつけることができるので、ショットの選別 
が容易です。また、ショットマークをがけたクリップのみを選んで表示- 
再生することができます。 

•プソ REC 

記録開始の操作をした時点より約 3 秒前からの映像と音声を常時記録し 
ておけるので、ま定的な瞬間の撮り逃しを防げます。 

《 AG - HCK 10 G 接続時のみ使用可能です。 

垂 REC チェック 

直前に収録したクリップの最後の約2秒間を再生、確認できます。 

《 AG - HCK 10 G 接続時のみ使用可能です。 

•ラストクリップ削除 （LAST CLIP ) 

直前に収録したクリップだけをワンタッチで削除。ユーザーボタンに設 
定して使用します。 

•メタデータ記録 

映像データに作成日時や作成者、撮影場所、タイトルなどをが加するこ 
とができます。 


収録した映像はカットごとにクリップ 
(ファイル）として記録。各クリップ 
にはサムネール画像が自動的に付属 
します。 LCD モニターのサムネール 
一覧表示から、素早く必要なクリッ 
プを探し出せるので、プレビユーやク 
リツプ消去がスムーズに巧えます。 


さまざまな二ーズに対応する 
便利な再生機能 


•レジューム再生 

再生中にストップキーを巧すと停止位置をメモリーしておけるので、再 
生キーを押せば引き続き再生が可能です。 

※電源を切るとリセットされます。工場出荷時の設定は OFF です。 



• LCD 映像反転 (LCD REVERSE ) 

液晶モニターに表示される映像が上下左右反転し、画ちや映像のイメー 
ジを確認することができます。 

※表示される映像が反転しても、記録される映像は反転しません。ユーザーボタンじ設をして使用します。 

•インデックス記録 ( INDEX ) 

撮影中または再生中のクリップの、任意の映像ポイントにインデックスフ 
ラグを付けられます。1クリップにつき100個までマーキングが可能です。 


信号レベルを見ながら画質を調整できる 
波形モニター ( WFM ) 表示機能 


入力信号の輝度レベルを水平方向に分析したデータを画面上に表示でき 
ます。波形モニター (WFM) を確認しながら、基準の黒レベルや白レベル 
を合わせられるので、正確な調整が簡単に行えます。 

■見やすい液晶表示 



TC 

(タイムコード) 


メモソー 
残量 


波形 

モニター 


zoo 〜 Z 99 まで 
で表示。 

画角を覚えてお 
くのに便利。 


/S ッテソ ー 
残量 


ズーム 
ナンバー 


•簡易表示ができる 
べクトル スコープ 

波形モニター (WFM) から、ベクトル 
スコープ (VECTOR) 表示に切り替 
えることができます。 


VECTOR (べクトルスコープ）表示画面 



•リピート再生 

クリップを繰り返し再生する機能です。巻き戻し不要でシームレスに再 
生可能なので、プレゼンテーシヨンやデモンストレーシヨンに便利。メデ 
ィアの摩耗や画質劣化はありません。 

※同ーフォーマットクリップのみ、複数クリップのリピート再生が可能。 

•クリップ操作 

早送り、早戻し、クリップ送り、クリップ戻し、コマ送り再生が可能です。 


I 現場の記録や観察記録に使える 
ま利な収録機能 

•タイムスタンプ 

日時情報を映像信号に焼きこんで 
記録。例えば、長時間におよぶ動物 
の観察映像など、学術目的や、監 
視•防犯映像の記録用に、証拠映 
像として利用できます。 

※年月日の表示は英語表示になります。 



参 TC / UB 記録 

SMPTE タイムコードジェネレーター内蔵。 




































I interfaces 


軽量- 小型ボディの高い機動力と操作性。 
多彩なインターフ王イスで幅広い用途にが応。 


よ〈使う機能をワンタッチで実巧できる 
ユーザー ボタン 


ライン収録に巧応している 
HD SDI 入出力 


11種類の機能の中から、使用頻度の高いものや好みのものをユーザーボタン 
に割り当てることができます。 



使用できる機能 I 

磯目じる 

SDI 入力時 

専用カメラ接続時 I 

INH 

参 

参 

REC CHECK 

- 

参 

SPOTLIGHT 

— 

参 

BACKLIGHT 

- 

参 

ATW LOCK 

- 

参 

LCD DTL 

参 

参 

LCD REVERSE 

参 

参 

INDEX 

参 

参 

SHOT MARK《i 

参 

参 

LAST CLIP 

参 

参 

COUNTERS 

参 

参 


《1 : [SHOT MARK ] を割り当てたユーザーボタンは、サムネール表示時にも使用できます。 
《2:に OUNTER ] を割り当てたユーザーボタンは、クリップの再生中にも使用できます。 
《3:専用オプションコンパクトカメラヘッド AG - HCK 10 G (別売） 


収録をサポートするプロ ユース 対応の機能と仕様 


■カラーバ ー ：カラーバー信号出力が可能。1 kHz 才ーデイオテストトーンがき※。 
《•[SYSTEM FREQ ] を [50 Hz ] に設定時は、997 Hz のテストトーンが出力されます。 

■カメラリモート：外部リモート端子を装備。ズーム、 REC スタート/ストップの手も 
と操作が可能です。 AG-DVX100/ HVX200/HMC155/HMC45 等、パナソニック 
業務用カメラレコーダーに対応するカメラリモートコントローラーが使用で 
きます。 

■ KEY LOCK： -時的に操作ボタンを無効にし、誤操作を防止。 

■ LCD DTL： 液晶モニター映像の輪郭が強調され、フオーカス合わせが 
容易に。 

※輪郭を強調しても、記録される映像には影響しません。 


使いやすさにこだわった 
高い機動力と操作性 


小型軽量なだけでなく、形状にもこだわることで持ちやすく疲れにくいホールド 
感を実現しました。キー配置にもこだわることで操作性にも配慮。左ちどちらの 
手でも操作が可能です。また、多目的に使用できるネジ穴を、左右の各2箇所に 
装備。さまざまなアプリケーシヨンへの取りがけに対応しています。 



HD SDI 入力と HD/SD SDI (SD SDI 
はダウンコンパート映像）出力を標準 
装備。 BNC ケーブルで最長100 m の 
デジタル伝送 (A/V) が可能です。ビ 
デオカメラやスイッチャーなどからの 
高品質のライン収録にも対応。カメラ 
レコーダーとの接続ではカメラ側の卜 
リガーに連動して REC スタート/ス 
トップが可能です^。 



※連動•自動記録をする場合は、カメラレコー 
夕一側 がが応している'必要があります。 


I 外部マイクとカメラヘッドからの 
音声入力が可能 

ステレオミニジャック端子からの外部マイク入力に対応。また、専用オプ 
シヨンカメラヘッド AG-HCK10G と接続すれば、 AG-HCK10G に内蔵され 
ているステレオマイクから、音声を収録できます。入力された音声は、液晶 
モニターに表示されるレベルメーターを確認しながら調整が可能です。 

I モニター 接続が 巧 能な 
HDMI 端子 

HD 映像•音声のインターフェイス HDMI (High Difinition Multimedia 
Interface) 出力端子を装備しています。 

《 HDMI と HD/SD SDI は同時出力できません。また、業務用モニターを接続する場合には、別途変換 
ケーブルが化要に なる場合があります。 

※ビエラリンクにはうホ応していません。 

I 収録および再生映像からの 
SD ダウンコンバート出力が巧能 

SDI または HDMI 出力で、収録および再生映像から SD ダウンコンバート映 
像が出力できます。 SDI 出力時、16 : 9/4 : 3アスぺクト比変換モードはサイ 
ドクロップ/レターボックス/スクイーズの3モードから選択可能※。外部モニ 
夕一でのビューイングや SD へのダビングなど幅広く対応しています。 



サイドクロップ レターボックス スクイーズ 

《HDMI 出力時は、 スクイー ズのみとなります。 


I PC 接続が巧能な 
USB 2.0 端子 （ miniB タイプ） 

ビューイングソフトウェア AVCCAM Viewer をインストールした Windows 
PC/Mac で HD 動画ファイルの取込み•コピー•書き出しができるほか、 
AVCHD 対応のノンリニアビデオ編集ソフトに読み込んで HD 映像制作が 
可能です。 
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AG-HMR10 System Applications 


フル HD 高画質での入出力が可能。 

さまざまな場面で活躍するポータブルレコーダー。 


n 既存のカメラレコーダーでテープレス収録が巧能。 

HD SDI 入力により、既存のテープ系カメラ レコー ダーをはじめ、幅広いソースから 
フル HD 収録が可能です。また、カメラ側の操作に連動して自動で REC スタート/ス 
トップする、才ート REC 機能を搭載しているので、バックアップ収録も簡単。 
AG - H M R1 0側での操作は必要ありません。 



HD カメラレコーダー AG - HMR 10 


[ 才 一 hREC 機能*] 



※連動•自動記録をする場合は、カメラレコーダー側が対応している'必要があります。 


※イラストは取り付けのイメージです。 


C SDHC / SD メモリーカードへのな巧で、情報カメラ収録にも便利。 

既設の HD 情報カメラやお天気カメラも、 HD SDI で接続可能。大容量の SDHC/SD 
メモリーカードに保存するので、最長約12時間^の HD 収録が可能です。 


HD 情報カメラシステム 



《32 GB SDHC メモリーカードに HE (長時間）モードで収録した場合。 



C フル HD での高画質映像出力も簡単。 

HD SDI 端子や HDMI 端子を装備しているので、大型ディスプレイへのフル HD の高 
画質出力が可能です。才ートリピート再生機能を備えているので、イベント等の展 
示やデジタルサイネージにも活躍します。 




※機種によりオプショ ン入カボー ドが'必要な場合があります。 
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AV CHD なら、制作•ネット配信がスムーズ。 
テープレスにより、 TCO を抑えた運用が可能に 

AVCHD は映像•音声をファイルとして記録するため、テープのような面倒なデジタイズ作業が不要ので 
す。 Windows® PC/Mac の HDD に高速転送可能※ 2 で、コンテンツ制作•インターネット配信•素材アー 
カイブなど IT 時代の新しし、動画利用がスムーズに行えます※ 3 。また、ダイレクト編集により、番組制作 
の時短-省人化が図れ、さらにメディア•コストや機材のメンテナンス•コストを削減できます。 




《1:編集ソフトウ I アによっては編集を行う際に中間コーデックに変換される場合があります。変換 
を度は Windows PC / Mac のハードウェア仕様および、変換に使用するソフトウェアや変換する 
ファイル形式により増減します。 

《2:最大22 MB / S に lasslO に準拠した SDHC メモリーカードを使用した場合 。 Windows PC / 

Mac 側のハードウェア仕様に依存します）。 PC によっては SDHC メモリーカードを認識しないも 
のがあります。その場合、 SDHC メモリーカードリーダーをご使用ください。 

《3: AVCHD 規格対応ソフトウェア（別売）が必要です。各ソフトウェアが推奨する動作環境条件を 
満たす必要があります。 


□ AVC H D 対応ノンリニア編集システム 

AVCHD ファイルは、ポータブルレコーダーを USB 2.0 で Windows PC/ 
Mac に接続することによって、高速に転送が可能です。 

実時間を要するデジタイズ作業に比べ、大幅に生産性が向上します。 


巧 DIGA ※ を用いた BD/DVD への PC レスコピー 

当社製 BD レコーダー 「D に A 勺の内蔵 HDD に、 AVCHD 収録素材をコピー可能。 
パソコン無しで、 HD 映像を BD または DVD にコピーできます。 




( SD ) 

…响 

WEB ビデオクリップ 


HD テープ素材 



HD SDI 



HD デジタル VTR 


AG - HMR 10 


曾; 


パナソニック 
ブルーレイデイーガ※ 


SDHC/SD 
メモリーカード 


BD DVD 
( AVCHD ) 


《 AVCREC 対応機種のみ。詳細は当社 WEB サイト<ゎけ p :// panasonic . jp /> をご覧ください。 


※ノンリニア編集システムの動作確認情報は当な WEB サイトをご覧くださし、。 
< http :// panasonic . biz / sav /> 「ノンリニア機器動作確認情報」をクリック。 
そのイ也の詳細につきましてはをな WEB サイトをご覧ください。 


□ 制作をサポートするソフトウ I ァをご提供 * 
AVCCAM Viewer (無償ダウンロード） 

AVCCAM Viewer《 1 (Windows PC 版/ Mac 版※ 2 )は、シンプルな操作で 
AVCCAM 収録ファイルなど AVCHD 動画コンテンツと静止画、メタデータの 
プレビューが巧えます。 SD メモリーカード/ BD/HDD 上のファイルの再生、 SD 
メモリーカード' /BD から PC(HDD) への取込み、ファイルのコピーと削除、メタ 
データの表示、そして SD メモリーカードおよび B が 3 への書き出しが可能です。 



: AVCCAM Viewer は当社 WEB サイトよりお償でダウン□—ドが可能です。 

本ソフトウ X アをインストールするには PASS への登録が必要になります。 

《2 :Mac OS X 10.4 ( Tiger ) を使用された場合、 BD への書き出しはできません。 

《3: AVCCAM Viewer で作成した BD ディスクは AVCHD 規格に対応していない機器には入れ 
ないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、 AVCHD 規格に対 
応していない機器では再生しないでください。 


* 詳しくは < http :// panasonic . biz / sav /> 「サポート&ダウンロード」をご覧ください。 


AVCCAM Restorer (無償ダウンロード） 

AVCCAM Restorer は、 SD メモリーカードに記録した映像データの不整合を修復 
するソフトウェアです。主にな下の条件でできた不整合データを修復対象とします。 

•記録中に電源を切ったなどの理由で、カメラレコーダーがファイルの書き込みを正常に終了で 
きなかった場合、もしくはカメラレコーダーに SD 力ードを再度セットしたときに 、 [REPAIR 
CLIP ? YES / NO ?] のメッセージが表示され、 [ No ] を選んだ場合。 

•記録された映像データの SD メモリーカードへの書き込みに失敗した場合。 

※本ソフトウェアは、パナソニック製 AVCCAM シリーズのカメラレコーダーで記録 したしたデ~ 
夕にのみ使用できます。 

※本ソフトウェアを使用しても、データが修復できない場合があります。 

※本ソフトウ I アは損傷した記録データの修復を対象とします。削除したデータを修復するなど 
の処理はできません。 

AVCCAM SD Card File Recovery (無償ダウンロード） 

AVCCAM SD Card File Recovery は、誤って削除したデータを復元するソ 
フトウェアです。 

※本ソフトウェアは、パナソニック製 AVCCAM シリーズのカメラレコーダーで記録した AVCHD 
方式の映像データ、 DV 方式の映像データにのみ使用できます。 

※本ソフトウェアを使用しても、データが修復できない場合があります。 


QuickTime 用プラグインコンポーネント 

AVCCAM インポーター爛発中） 

AVCCAM インポーターは、 AVCHD ※の f.mtsj ファイ 
ルを、変換なく直接 Final Cut Pro で'編集することを可 
能にする Mac 用のプラグインコンポーネントです。また、 

AVCCAM インポ-夕-は、アップル社 QuickTime 用の 
プラグインコンポーネントであるため、 QuickTime での 
AVCHD r.mtsj ファイルの再生や、その他 QucikTime 
を利用するソフトウェアでも AVCHD r.mtsj ファイル 
を直接使用することが可能になります。 

《 AVCCAM の AVC HD ファイルに対応。 （画面は Mac 版のものです。） 
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外観図 




底面 




システム チャート 


AG - HCK 10 G 

AG - HMR 10 専用 
コンハ °クトカメラヘッド 



カメラヘッドオプションケーブル 
AG - C 20003 G (3 m ) 

AG - C 2002 0 G (20 m ) 


I =脚 e 

お 




VW - T 4314 H-K 

テレコンパージョン 
レンズ （1.4 X ) 


VW - W 4307 H-K 

ワイドコンパージョン 
レンズ （0.8 X ) 


光学系アクセサリー(オプシヨソ 
(フィルター径： 43 



AG-HMR10 本体•同捆品 






Windows PC/MAC 
(AVCCAM Viewer ソフト 
をインストール） 

CK10G 本体 


カメラリモート•アクセサリー(他社製） 


:マイクロホン接続時、マイクロホンからの音声入力が優先されます。 

《2: HD SDI / HDMI 切換出力。業務用ビデオモニター BT - LH 2550 / LH 1760/ LH 1710 
と HDMI で接続する場合は、別途 HDMI - DVI - D 変換コネクターカ嘴、要です。 
DVI - D 変換時、音声は出力されません。 

《3: AG - HCK 10 G 接続時は入力されません。 


オプション 


に 011 年 3 月現在） 



ノくッテリーハ°ック 

VW-VBG260-K 

〔パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン（株）扱し、〕 

希望小売価格19,950円(税込） 

•7.2 V 2,640 mAh/ 2,500 mAh (typ./min.) 
(AG-HMR10 同捆） 



SDHC メモリーカード 

〔パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン（株扱し、〕 

RP-SDW32GJ1K 

RP-SDW16GJ1K 

オープン価格 



LCD ビデオ モニター 


BT-LH2550 25.5 型 

を望小売価格609,000円嫩込) 

BT-LH1760 17 型 

希望小売価格504,000円嫩込) 


BT-LH1 71017 型 

希望小売価格399,000円嫩込) 

BT-LH910G 9 型 NEW 

希望小売価格367,500円嫩込） 


参[お問い合わせ先]パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン（株） 03-5148-5640 
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Superb FuU-HD Image Quality 


自由なアングルでの高画質撮影が可能に。 
フル HD サンプリング対応 3 M 0 S システム。 



※画面はハメコミ合成です。 


AG - HMR 1 0専用オプション 
コンパクトカメラヘッド 

AG-HCK10G 

本体希望小売価格210,000円（税込) 


離れた場所からの操作が巧能 
AG - HMR 10 との連携 


最大120倍の望遠撮影が巧能 
高精細レンズユニット 


ズーム/フォー カス/アイリス/シャッ タースピー ド/ホワイトバランスの調整、 
およびカメラのセットアップが可能。ステレオマイクロホンを内蔵している 
ので、音声レベルの調整も巧えます。また、別売のカメラヘッドオプション 
ケー ブルは3 m ( AG - C 20003 G ) と20 m ( AG - C 20020 G ) が選択できる 
ので、用途に合わせた運用が可能です。 


緻密な映像表現が巧能な 
約251万画素（動画有効画素数）プログレッシブ 3 MOS 


動画有効画素数約251万画素プログレッシブ MOS センサーを採用。フルピク 
セル HD の高解像度•高画質を実現。光の3原色 （ RGB ) ごとに独立したイメー 
ジセンサー3 枚で受光する事で、単板で受光する 1 MOS 方式に比べ、緻密な映 
像表現と忠実な色再現が可能です。 


3 MOS システムとは？ 


3つの MOS で光の3原色 ( R / G / B ) を処理 ( MOS=Metal Oxide Semiconductor ) 


剛 

像賠 I 

フイ j レター色 
かの光は吸収 



S UUUUi 光 


1 MOS に J: ヒベて 
光の利用効率が 3 倍 


■マルチ HD フォーマット収録に対応 


記録 映像フォーマット 

59.94 Hz 設定時 

50 Hz 設定時1 

1080 

1080/59.941 

1080 /50 i 

1080 

(PH モードのみ対応） 

1080 /29.97 P 、 

1 080/23.98 P (ネイテイブ※ 1 ) 

1080 /25 p 

720 

720/59.94 P 、720/29.97 P 、 

720/50 P 、 

(PH モードのみ対応） 

720/23.98 P (ネイテイブ※ 1) 

720/25 P 


《システム周波数の変更を行ったときは、設を値を有効にするために、本機の電源を入れ直して〈ださし、。 
:ネイティブモードは有効フレームのみ記録するモードです。 


テレ端490 mm (35 mm 換算）、画質劣化の無い光学12倍ズームに加え、 
高画質のデジタルズーム （ X 2 倍、 X 5 倍、 X 10 份※を装備。レンズのエク 
ステンダー使用時のように光量を落とすことなく、最大120倍まで超望遠 
が可能です。さらに、小型でありながらワイド端 40.8 mm (35 mm 換算） 
の広角撮影が可能です。 

※ズームの倍率が大きくなるほど画質は劣化します。 



標準（イメージ） 光学12倍（イメージ） 光学12倍 x デジタル10倍 

(120 倍）（イメ ージ） 


歩き撮りやズーム撮りもブレない 
光学式手振れ補正システム ( OIS ) 


レンズ自体が駆動するため電子的補正のような画質劣化がなく、手振れに 
対して高画質を保った補正が可能。手振れが起こりやすいズーム撮影や、 
光量が少ない室内•夜景などのシーンでも、美しい映像が収録できます。 

※手振れを誘発する振動が特に大きい場合など、条件によっては手振れを除けない場合があります。 
また撮影条件によっては、大きな差がでない場合があります。 



0 旧" OFF " 時（イメージ） 0 に" ON " 時（イメージ) 
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AG - HMR 10 


主な定格 


(2011年3月現在） 


【総合定格】 


電源： 

DC 7.2 V (バッテリー使用時）、 DC 7.3 V ( AC アダプター使用時） 

消費電力： 

11.7 W (き用オプションカメラへッド： AG - HCK 10 G 接続睹、 6.5 W (単体使用時） 

許容動作温度： 

0 で〜 40 で 

許容動作湿度： 

10 %〜80 % (結露なし） 

質量： 

本体 

約580 g (バッテリーを除く） 

約691呂個捆バッテリー (2640 mAh ) 取り付け時） 

外形寸法： 

幅96 mm X 高さ 52.6 mm x 奥行133 mm (突起部分を除く） 

【ビデオ記録再生部】 

記録規格： 

AVCHD 規格準拠 

圧縮方式： 

MPEG -4 AVC / H .264 

記録メディア※ 1 : 

SD メモリーカード:512 MB 、 1 GB 、2 GB まで （ FAT 12、 FAT 16 形まじが応） 

SDHC メモリーカード:4 GB 、 6 GB 、 8 GB 、 12 GB 、 16 GB 、 32 GB まで （ FAT 32 形まに対応） 

記録フォーマット： 
(記録モード&解像度) 

[59.94 Hz 設定時] 

PH モード：1080/60し1080 /30 p 《2 (over 60 i ) 、1080 /24 p -》2 ( Native ) 、 
720/60 P 、720/30 p 《2 (over 60 p ) 、 720/24 p .》2 ( Native ) 

HA モード：1080 /60 し HG モード：1080 /60 し HE モード：1080 /60 i 
[50 Hz 設定時] 

PH モ-ド：1080/50し1080 /25 p 《2 (over 50 i ) 、 

720/50 P 、720/25 p 《2 (over 50 p ) 

HA モード：1080 /50 し HG モード：1080 /50 し HE モード：1080 /50 i 

転送レート： 

PH モー ド： 約21 Mbps ( VBR ) 、 HA モー ド： 約17 Mbps ( VBR ) 

HG モー ド： 約13 Mbps ( VBR ) 、 HE モー ド： 約6 Mbps ( VBR ) 

記録時間（目安）： 

約180分 （ PH モード 1920 X 1080 画素、32 GB SDHC メモリーカード1お使用時） 

SD メモリーカード： 

1おの最大連続記録数： 900クリップ 

(フォーマットしてから記録、 SD メモリーカード抜き差ししない条件） 

1枚の再生可能クリップ数：1000クリップ（1000クリップまで表示） 

サム ネール 表 7]^ : 

8画面/ページ 

編集機能： 

削除、プロテクト 

フォーマット機能： 

有り 

連続撮影時間旧を）： 

[単体使用時]約150分※ 3 (同捆バッテリ- (2640 mAh ) 使用時） 
[ AG - HCK 10 G 接続時]約70分※ 3 (同捆バッテリ- (2640 mAh ) 使用時) 

【映像方式】 

ビデオ信号： 

に 9.94 Hz 設を時]1080/60し 720/60 p [50 Hz 設を時]1080/50し 720/50 p 


AG - HCK 10 G 

主な定格 

【総合定格】 

電源： 

DC 8 V -9 V (本体： AG - HMR 10 より供給） 

消費電力： 

3.5 W 

許容動作温度： 

0で〜40で 

許容動作湿度： 

10 %〜80 % (結露なし） 

質量： 

約275 g 

外形寸法： 

幅 53.5 mm X 高さ56 mm X 奥行 123.8 mm (突起部分を除く） 

【カメラ定格】 

撮像素子： 

1/ん1 型 プログレッシブが応 3 M 0 S 

画素数： 

有効画素約251万画素 X 3 (16:9) 

レンズ： 

光学式手振れ補正レンズ 

焦点距離：卜 4.0 mm 〜48 mm 、 F 値： F =1.8 ( WIDE ) 〜 2.8 ( TELE ) 
35 mm 換算： 40.8 mm 〜490 mm (16:9) 

フィルター径： 

43 mm 

ズー厶： 

12 倍電動、デジタ J レ※ 4 2 X 、5 X 、10 X 

色分解光学系： 

プリズム方式 

ND フイルター: 

アイリス連動、自動 ON/OFF 

最短撮影距離： 

約 0.9 m 

ゲイン切換： 

0 dB 〜+34 dB (ステップ1 dB 可変） 

色温度切り換え： 

ATW 、 プ U セット3200 K 、 プ U セット5600 K 、 W.set 

シャッタースピード: 
(プリセット） 

[59.94 Hz 設定時] 

60し 60 p モ - ド’：1/60秒〜1/2000秒 （7 ステップ）、 

30 p モ-ド':1/30秒〜1/2000秒 （8 ステップ）、 

24 p モード：1/24秒〜1/2000秒 （8 ステップ） 

[50 Hz 設定時] 

50し 50 p モード：1/50砂〜1/2000秒ヴステップ）、 

25 p モード：1/25砂〜1/2000砂 （8 ステップ） 

シャッタースピード: 
(シンクロスキャン） 

[59.94 Hz 設定時] 

60し 60 p モ ー ド’： 1/60.0 秒〜 1/250.0 秒、 

30 p モード：1 /30.0秒〜1 /250.0秒、 

24 p モード： 1/24.0 秒〜 1/250.0 砂 
[50 Hz 設定時] 

50し 50 p モ-ド': 1/50.0 秒〜 1/250.0 秒、 

25 p モード： 1/25.0 秒〜 1/250.0 秒 


【映像入出力】 


SDI 端子： 

HD SDI 入力 、 HD SDI/SD SDI 出力 BNCX 1、0.8 V い- P ]、 75 Q 

HDMI 端子： 

HDMI 出力 X 1 (HDMI Type A 端テ)、 [59.94 Hz 設刮ま]1080/60し 720/60 p 、480/60 p 
[50 Hz 設刮き]1080/50し 720/50 P 、576/50 p 、 ビエラリンク非が応 

カメラ接続端子： 

20 pin 専用インターフェイス （ AG - HCK 10 G と接続） 

【オーディオ定格】 

圧縮方式： 

記録/再生 ： Dolby Digital /2 ch 

サンプリング周波数: 

48 kHz 

量子化： 

16ビット 

圧縮後のビットレート： 

PH モード： 384 kbps HA 、 HG 、 HE モード： 256 kbps 

【才ーデイオ入出力】 

HDMI 端子出力： 

2 ch (リニア PCM ) /5.1 ch (Dolby Digital ) 

カメラ接続端子： 

20 pin ま用インターフェイス （ AG - HCK 10 G と i ま続） 

【モニター • マイク•スピーカー】 

LCD モニター: 

3.5 型液晶モニター(約21万画素） 

外部マイク入力： 

-70 dBV (マイク感度 -50 dB 相当0 dB = 1 V/Pa 1 kHz ) 

ステレオミニジャック 3.5 mm 径プラグインパワーマイク非が応 

へッドホン： 

3.5 mm 径ステレオミニジャック X 1、 100 Q 、 

-22 dBV (32 Q 負荷時） 

スピーカー： 

丸形20 mm 径 

【その他端子】 

USB ： 

Type min 旧 コネクター (USB 2.0 準拠） 

カメラリモート端子： 2.5 mm 径スーパーミニジャック X 1( ZOOM . S / S ) 

【付属品】 

•充電機能付き AC アダプター 

-バッテリー (7.2 V 2,640 mAh / 2,500 mAh ( typ ./ min .) セキュアタイプ） 

• AC コード、 DC コード（キャッチャタイプ） 

• CD-ROM (コンテンツ修復ソフト AVCCAM Restorer (Windows PC 版/ Mac 版）を含む） 


劍 ：メタデータ読込は SD/SDHC メモリーカードの 8 MB 〜32 G 目使用可能。 
《 2: 専用オプションカメラヘッド AG-HCK10G 接続時のみ。 

《 3:PH モード 1080 /60i (1080/500 記録時の目を時間です。 


2,640 mAh / 2,500 mAh ( typ ./ min .) 


(2011 年3月現街 


スロ-シャッタ-スピ-ド： [59.94 Hz 設定時] 

60し 60 p モード：1/2秒、1/4秒、1/8砂、1/15砂、1/30砂、 

30 p モード：1/2秒、1/4砂、1/8秒、1/15砂、 

24 p モード：1/2砂、1/3砂、1/6秒、1/12秒 
[50 Hz 設定時] 

50し 50 p モ-ド：1/2秋1/3砂、1/6秒、1/12砂、1/25砂、 
_ 2 Sp モ^ド：1/2砂、1/3秒、1/6砂、1/12秒 _ 

最低照度： 約1 lx ( GAIN +34 dB 、 1/2スローシャッター時） 

【映像出力】_ 

記録フォーマット：に 9.94 Hz 設定時] 

(記録モ-ド&解像度） PH モ-ド：1080/60し1080 /30 p (over 60 i ) 、1080 /24 p ( Native ) 、 
※本体 AG - HMFMO での記録。 720/60 P . 720/30 p (over 60 p ) . 720/24 p ( Native ) 

HA モード：1080 /60 し HG モード：1080 /60 し HE モード：1080 /60 i 
に 0 Hz 設定時] 

PH モード：1080/50し1080 /25 p (over 50 i ) 、 

720/50P 、 720/25P (over 50p) 

HA モード：1080 /50 し HG モード：1080 /50 し HE モード：1080 /50 i 
レコーダー接続端子： 20 pin ま用インターフェイス （ AG - HMR 10 と接続） 

【才ーディオ入力】_ 

内蔵マイク：_ステレオマイクロホン_ 

【付属品】_ 

-レンズキャップ（本体に取り付けています）、レンズフー J <' (本体に取り付けています）胃 

刑： 59.94 Hz 設定時：1080 /60 ii 720/60 p のみ動作 
50 Hz 設定時：1080 /50 ii 720/50 p のみ動作 


11 























































































/^OVO^M 


黒ツブレや白トビを抑える 

タイナミック.レンジ■ストレッチヤー （ DRS ) 


I しっとりとしたシネライクガンマなど 
L 豊かな階調表現を生む7モードガンマ 


各画素ごとの明暗に応じたガンマカーブとニースロープを推定し、リアルタ 
イムで適用します。これにより、同一画面内に暗部•明部•中間調が存在す 
るシーンにおいても、それぞれに高い階調表現が保持でき、黒ツブレ•白卜 
ビ•色トビが最小限に抑えられます。その結果、視覚的に広いダイナミックレ 
ンジを持つ映像が得られます。 

■ダイナミック.レンジ•ストレッチヤー ( DRS ) の効果イメージ 

DRS " OFF " 時（イメージ） DRS " ON " 時（イメージ） 



明部の色トビが 
抑えられている 


暗部の黒ツブレが 
抑えられている 


きめ細やかな画づくりが可能な 
高度なプロチューニング機能 


参マトリックステーブル選択 
基本的な色調を設定し、画づくり全体のムードを表現します。 


NORM 1 

屋外やハロゲンランプの光源で撮影を 
行う時に適した色を表現します。 

NORM 2 

N 0 RM 1 より鮮やかな色を表現します。 

FLUO 

巣光灯下の屋内で撮影を行う時に適した色を表現します。 

CINE-LIKE 

映画感覚の撮影を行う時に適した色を表現します。 


争二ーポイント 

画面内のハイライト部をコント ロールし ます。 (AUTO/LOW/MID/HIGH) 
参デイ テール、 Vデイ テール、 デイ テールコア リング、 ス キントーンデイ テール 
輪郭補正やノイズ除去を調整可能です。 

争クロマレべル、クロマ位ネ目、色温度、マスターペデスタル 
輝度信号などの基本的なレベルを規定します。 


•ホワイトバランス 

1メモリー、2値プリセット (3200 K/5600 K) 、 ATW (自動追尾)機能がき。 
参ゼブラ 

50 %から105 %まで5 %ステップでゼブラ表示。 


デジタルシネマ用 HD カメラレコーダー "VAmCAM" のノウハウから生まれ 
たパナソニック独自のガンマ機能。用途に適した映像のトーンを容易に得 
ることができます。 


■AG-HCK10G ガンマモード 


HD NORM 

一般的な HD 撮影に適したガンマ設定。 

LOW 

低輝度部の傾きが緩やか。 

落ち着きのある卜ーンとシャープなコントラスト。 

SD NORM 

DVX 100 シリーズを継承した SD 用ノーマルの設定。 

HIGH 

低輝度部の傾きが急。明るい卜ーンとソフトなコントラスト。 

B.PRESS 

LOW よりコントラストがさらにシャープに。 

CINE-LIKE D 

D レンジ優先の映画感覚の映像に仕上げる。 

CINE-LIKE V 

コントラスト重視の映画感覚の映像に化上げる。 


I 素早いピント合わせをサポート 
Ihd 対応のフォーカスアシスト機能 

画面中央部を拡大するセンターズームに加え、フォーカスレべルを長さで表 
すフォーカスバーを表示可能。フォーカスバーには ピークホール ドが付いて 
いるので、最適なフォーカス位置が容易に特定できます。さらに、マニュア 
ル フォーカス中に一時的に才ートフォーカスモードに切り替えられる、ワンプ 
ッシュオートフオーカスモードも装備しています。 


センターズーム前（イメージ） センターズーム後（イメージ) 



フオーカス/く一 


※デジタルズーム機能を使用中は、動作しません。 

I 広範囲に設定できる 

ス□—シャツター 機能/シンク □スキャン 機能 


画面蓄積を利用して撮影フレームレートの半分ツ下のシャッター'速度が得 
られるスローシャッター機能を搭載。夜間の照明なしの取材などで高画質 
のカラー収録ができます。また、モニター画面等の収録に適したシンクロス 
キャン機能も装備しています。 


オプション 


(2011年3月現在） 



ワイドコン バージョン レンズ 

VW-W4307H-K 

(八イビジョン対応） 

〔パナソニックシステムソリユーションズ 
ジャパン ㈱ 扱し、〕 

を望小売価格25,200円巧兑込） 
♦取付ネジ径43 mm 


テレコンパ'-ジョンレンス' 

VW-T4314H-K 

いイビジョン瓶） 

〔パナソニックシステムソリューンョス 

希望小売価格27,300円(税込） 
•取がネジ径43 mm 



カメラヘッドオプションケーブル 

AG-C 20003 G (3 m ) 

を望小売価格31,500円（税込） 

AG-C20020G (20 m ) 

希望小売価格65,100円け兑込） 


参[お問い合わせ先]パナソニックシステムソリユーシヨンズジャパン（株） 03-5148-5640 
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ystem Application 


さまざまな撮影スタイルに対応。 
幅広いみ野で活躍できる。 


因 ライブ中継の収録 

高い視点からの撮影も簡単に巧えます。さらに本体 
の AG-HMR10 には HD SDI 出力を標準装備。放送用 
HD デジタルレコーダーや HD スイッチヤー、中継用トラ 
ンスポンタ'—等との接続に、コンバーターが不要です。 



因 動植物の觀察記録 

草木の陰に隠して設置。動植物の生態をアップで観 
察できます。タイムスタンプ機能により、日時情報を 
映像に書き込んで記録できるので、学術用途にも使 
用できます。 



因 特殊アングルの撮影 

通常のカメラでは難しい、高所や狭いスぺースの撮 
影も可能。レコーダー部とカメラ部が別なので、カメ 
ラ側に万一の事態が発生しても、撮影データに支障 
をきたしません。 


《防滴仕様にはなっていません。 

※密閉状態での使用はできません。 

※配線-取り付け/取りかしは、ま門巧術と経験が'必要です。 
ま全のため、化ずお買い上げの販売店にご依頼ください。 



外観図 
























P2 Asset Support System 

_ P 2 HD / AVCCAM 会員制（無料）ヴービスプ□グラム 

プロ AV 機器の技術情報から活用ノウハウまで実用的な情報をいつでも入手できます。 



専門知識の拡巧に 

どなたでもご登録いただけます。 
会員専用 WE 巳情報サービス 


最新のテクノ □ジー•技術情報 
よくあるご質問•お客様の声 
お役立ち ツール タウン□-ド 


性能を最大限に 

お持ちの機材をご登録いただくと 
さらに専用メニューびご利用できます。 

►アップデート •ソフトウェア 

► 簡易点検•履歴 

► ニュースレター 


お Ra 合せち PASS か S 

ご質問にダイレクトにお答えいたします。機ネオをお持ちでなくてもご登録できます。 



3年間の無償修理特約 

基本巧註1年 

2年一 

無償修理特約 3 年 

AVCCAM 無償修理特約を 
受けるにはご登録が必要です。 

※一部の業務修埋につきましては特 
約のタオ象夕 f とさせていただきます。 

《機種によりご提供できるサービスが 
異なります。 

※ま用オプション AG - HCK 10 G はが 
象外です。 


お持ちの機材をご登録いただくと 
PASS のサービスも動ナられます。 


AVCHD 対応ノンリニア編集機器と検証情報、サービス情報、ダウンロード 
ソフトウェア等、商品に関する最新情報は右記 WEB サ仆をご覧ください。 



A 安全に関するごま意 

•ご使用の際は、取扱説明書をよく 
お読みの上、正しくお使いください。 

•水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しなし、でください。火災、故障、感電 
などの原因となることがあります。 


参商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保巧ください。尚、店名、ご購入期日のないちのは無効となります。 

•メモリーカードポータカレレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。 

•製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体とイ呆証書記載の製造を号が一致していることをお確かめください。 


•AVCHD ♦ " AVCHD " および " AVCHD " ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。参 AVCHD カメラで撮影したビデオの互換性について。 
• AVCHD 対応機器が外とは互換性がありません。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。•互換性のない機器 ( AVCHD にが応してし、ない機撒では再生できま 
せん。 ’ AVCHD 巧応機器であっても再生できない場合があります。この場合は、本機で再生してくださし、。参" Blu - ray " Disc およびロゴは商標です。参 Dolby 、 ドルビーおよびダ 
カレ D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。参 HDMI、HDM ロゴ、巧び High-Definition Multime 灶 a Interface は 、 H DM I Licensing LLC の商標または登録商標です。 
参 SDHC 、 SD ロゴは SD -3 C 丄 LC の商標です。 • SDHC メモリーカードについて。 ‘ SDHC が応機器ソかとは互換性がありません。•イ也機でおイまいの場合は、 SDHC が応 
機器をご使用ください。参 Macintosh、Mac OS、Quick Time は米国およびそのイ也の国で登録された米 Apple Inc . の登録商標または商標です。参 Canopus および 
EDIUS はトムソン•カノープス株式会社の登録商標です。参 lntel 、 Celeron 、 Pentium 、 Core および Xeon は、アメリカ合衆国およびそのイ也の国における Intel 
Corporation の商標です。参 Microsoft 、 Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標または商標です。参あなた 
が録画•録音した録画物•実演•展示物などは、個人で楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断でイま用できません。参このカタログに記載されている各種名称、会社名、 
商品名などは、各社の登録商標または商標です。 


パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 




ハ 


エコお品で止 A ようぶ度化 守 

ソニックグルーブは、みなさまと巧に「 


環境 技術^ 


• マイナス 6%J に取 0 巧んでいまず。 




世界の工場で環境マネジメントシス 
テムを構築し、国際規格 IS 01 4001 
の認証を取得しています。 


詳しくはホームぺージで panasonic.co.jp/eco 


参お問い合わせは… 


パナソニック株式会社 
AVC ネットワークス社 
イメージング事業グループ 

于571-8503大阪府門真巿松葉町2番15号 
http :// panasonic . biz/sav 

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記に 
ご相談ください。 

このカタログの記載内容は 
2011年3月現在のものです。 

I AG-JJCHMR105 060 -SP-PS1 I 



ISO 9001 


その他の 
付記事項 


http://panasonic.biz/sav 


ご璋録は ► http :// panasonic . biz / sav/pass j 


PASS 

Global Concierge for the Lifetime 


にるい 

ss ず願 
言 

保関お 


参製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。♦製品のを格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。 
参実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。•放送•業務用映像システムホームぺージ http :// panasonic . biz/sav 

















































